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długoletni działacz i pracownik ruchu spółdzielczego, ostatnio kierownik działu szkole- 
niowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni R. P. Okręg Kraków 


ur. 17 VIII 1895 roku w Bobrówce, zmarł tragiczną śmiercią w czasie podróży 
służbowej dnia 18 grudnia 1945 r. 
Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w sobotę dnia 22 b. m. o godz. 3 po południu. 
W Zmarłym tracimy zasłużonego i wybitnego działacza całą duszą oddanego ruchowi spółdzielczemu szcze- 


gólnie na odcinku przygotowywania nowych zastępów ideowych i fachowych pracowników spółdzielczych. 
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